WINCENTY MIERZYNSKI 


opatrzony Sw. Sakramentami, po dlugiej a ciezkiej chorobie, dnia 


4 Maja 1890 r. przeniósł sie do wieczności. 


W smutku pozostała żona i krewni zapraszają Przyjaciół i Znajomych na obrzęd pogrzebowy, 
który się odbędzie w Krakowie we Środę dnia l-go b. m. o godzinie 10-tej rano z dworca kolei 
wprost na cmentarz, gdzie po odbytem Nabożeństwie żałobnem w miejscowej kaplicy, zwłoki 


złożone zostaną w grobie familijnym. 


Wiedeń, dnia 4 Maja 1890 r. 


Zakład pogrzebowy ,,Pompes funebres“ A. Szafranskiego w Krakowie. = W drukarni Związkowej w Krakowie, ul. sw. Jana 13. 


